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お買い上げいただをありがとラございまず。 

A ちた 電気製品は巧全のための注意事項を守 
^ 胃 a らないと、火災や人身事故になることび 
おじます。 

この取振説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項 
と製品の取り扱いかたをおしていまず。この取巧説明書 
をよくお読みのラえ、製品をま全にお使いください。 
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず 
保管して < ださい。 


© 2010 Sony Corporation 


撮影に便利な 
機能を使ラ 

再生に便利な 
機能を使ラ 

削除する 

つないで楽しむ 

カメラの設定を 
変える 


Cyber-shot 



歷 11 まをのために あわせてお読みください。 


誤った使いかたをしたとさに生じる 感電や傷 
害など人へのを害、 また 火がなどの財産への損 

害を未然に防止するたゆ、次のことを必ずお守 
りください。 

♦ 


「ま全のために J のミ主意事項を守る 
定期的に点検ずる 


1年に1度は、電源フラグ部とコンセントの間に 
ほこりびたまっていないか、電源コードに傷び 
ないか、故障したまま使用していないか、など 
を点検してください。 


故障した5使わない 


カメラや AC アダフター、バッテ U —チャー 
ジャーなどの動作びおかし<なった0、破損し 
ていることに気びついたら、すぐにソニーの相 
談窓□へご相談ください。 


万一、異常が起きた5 


変な音- 
におし 1 がした 6 
煙び出た5 


〇電源を切る 
〇 電ミ也をはずず 
〇 ソニーの 相談窓 □に 
連絡する 


裏表紙に ソニーの 相談窓 □の 連絡先びありま 
す。 


I 万一、電池の液漏れが起きた5 


〇ずぐに乂気か6違ざけてください。漏れた 
液や気体に引火して発义、破裂のおそれがあ 
0まず。 

〇おが目に入った場合は、こず日ず、ずぐに水 
道水などをれいな水で巧分に洗ったあと、医 
師の治療を受けてください。 

〇おを□に入れたり、なめた場合は、ずぐに水 
道水で□を洗浄し、医師に相談してくださし、。 

〇おが身体や巧服についたときは、水でよく洗 
い流してください。 


警告表示の意味 

この取扱説明書や製品では、次 
のよつな表71^をしています。 

IA 危哟 

この表示のある事項を守らな 
いと、極めて危険な状況び起こ 
0、その結果大けびや死 t にい 
たる危害び発生します。 

IA 警告 

この表示のある事項を守らな 
いと、思わめを険な状況び起こ 
0、その結果大けびや死 t にい 
たるち害び発生することがあ 
0ます。 

IA を意 I 

この表示のある事項を守らな 
いと、思わめを険な状況び起こ 
り、けびや財産に損害を与える 
ことびあります。 

ま意を促ず記号 

火化 感電 

行為を禁止する記号 

0 ® ® 

禁止 分解禁止めれ手禁止 

行為を指示する記号 

® 〇 

コラグをコン 指示 

セントか5巧く 

電池について 

安全のためにの文中の「電池」 
とは、 r バッテ U - パック」も含 
みます。 





お使いになる前に必ずお読みくだをい 

管理ファイル作成について 

管理ファイルび作成されていないメモ 
リーカードを本磯に挿入し電源を入れ 
ると、メモリーカードの一部の容量を 
使って自動的に管理ファイルを作成し 
ます。次の操作まで時間びかかること 
内蔵メモリーおよびメモリー びぁります。 

カードのパックアップについ 

て 録画•再生に際してのご注意 


表。言語Iしついて 

本機では、日本語のみに巧応して 
います。その他の言語には変更で 
さません。 


アクセスランフ点の中に電源を切った 
り、バツテ U - やメモ U - 力ードを取 
り出したりすると、内蔵メモリーの 
データやメモ1」 一力 ードのデータび壊 
れることびあります。データ保震のた 
め必ず if (ツクアツフをお取りくださ 
し、。 

本機搭載の機能について 

• 本磯は1080 60 i 対応磯です。 

• 飛行機の中では機内の案内に従って 
本体電源をお切0 < ださい。 

GPS 機能について 

• GPS 機能は、ご利用になる国や地域 
の規制に従ってお使いください。 

• お買い上げ時は位置や方位情報び記 
録されるよラに設定されています。 
位置やち位情報を記録しない場合は 
に PS 方紅を脚]にしてください 
(55 ページ)。 


• メモ IJ ーカードの動作を安定させる 
ために、メモ1」ーカードを本機では 
じめてお使いになる場合には、まず、 
本機でフオーマツトすることをおす 
すめします。 

フ オー 7 ツ トすると、メモ1」一力一 
ドに記録されている全てのデータは 
消去され、元に戻すことはできませ 
ん。大切なデータはバソコンなどに 
なをしておいてくださし、。 

• 長期間、画像の撮震-消去を繰り返 
しているとメモリーカード巧のファ 
イルび断片化(フラグメンテーシヨ 
ン）して、動画記録び途中で停止して 
しまラ場合びあります。このよラな 
場合は、バソコンなどに画像を保を 
したあと、 r フオーマツト」 （39 ペー 
ジ)を巧ってください。 

• 必ず事前にたゆし撮りをして、正常 
に記録されていることを確認して< 
ださい。 

• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではあ 
りません。 r 使用上のご注意」わご覧 
ください (73 ページ)。 

•本機を妨5さないでください。水滴 
び内部に入り込むと、故障の原因に 
なるだけでな <、修理でさな < なる 
ことちあります。 
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• 曰光および強い光に向けて本機を使 
用しないで<ださい。故障の原因に 
なじます。 

• 強力な電波を出すところや放射線の 
ある場所で使わないでください。正 
しく撮影.再をびでをないことがあ 
0ます。 

• 砂やほこりの舞っている場巧でのご 
使用は故障の原因になります。 

• 結露び起さたとさは、結露を取り除 
いてからお使いください (73 ペー 
ジ)。 

• 本機に振動や衝撃を与えないでくだ 
さい。誤作動したり、画像び記録で 
きなくなるだけでなく、記録メディ 
アび使えなくなったり、撮影済みの 
画像データび壊れることびあ0ま 
す。 

• フラッシュの表面の巧れは取0除し、 
てください。発光による熱でフラッ 
シュ表面の巧れび変色した0、貼り 
付いたりすると、充分に発光できな 
い場合びあります。 

液晶画面およびレンズについ 
てのごま意 

• 液晶画面は有効画素弓9.弓9%な上の 
非常に精密度の高し很術で作られて 
いますび、黒い点び現れたり、白や 
赤、青、緑の点び消えないことびあり 
ます。これは故障ではありません。 
これらの点は記録されません。 

• バッテ U - 残量びなくなると、レン 
スび出たまま動さび止まることびあ 
ります。充電されたバッテ U —を取 
り付けて、再度電源を入れてくださ 
し、。 


本機の温度について 

本機を連続して使用した場合、本体や 
バッテ I 」一び温か < なることびありま 
すび、故障ではありません。 

温度保護機能について 

本機やバッテリーの温度によっては、 
カメラを保護ずるために自動的に電源 
び切れたり、動画撮影びでさな < なる 
ことびあります。電源び切れる場合は、 
切れる前に画面にメッセージび表示さ 
れます。撮彰びできな < なった場合は、 
画面にメッセージび表示されます。 

画像の互換性について 

• 本機は、（社)電子情報技術産業協爸 
( JEITA ) にて制定された統一規格 
‘Design rule for し amera File 
system " ( DCF ) に対応しています。 

• 本磯で撮影した画像の他機での再 
生、他機で撮影/修正した画儘の本機 
での再生は保証いたしません。 

AVCHD 動画のパソコンへの取 
り込みについて 

• AVCHD 方式で記録した動画をバソ 
コンに取り込むときは 、 Windows 
の場合は CD-ROM (付属）に収録さ 
れているソフトウエア rPMB 」、 
Macintosh の場合は Macintosh に 
バンドルされているソフトウエア 
HMovie 」 を使用してくださし、。 
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他機での動画再まに際しての 
ごミち意 

• 本磯は、 AVCHD 方式の記録に 
MPEG-4 AVC/H.2 目 4 の High Profile 
を採用しております。このたゆ、本 
機で AVCHD 方式で記録した動画は 
次の磯器では再生でさません。 

- High Profile に対応していない他の 
AVCHD 規格対応機器 
- AVCHD 規格非対応の機器 
また、本機は、 MP4 方式の記録に 
MPEG-4 AVC7H.264 の Main Profile 
を採用しております。このため、本 
機で MP4 方式で記録した動画は 
MPEG-4 AVC/hD 自 4 の対応機器政 
外では巧生でさません。 

• 从イビジョン画質 (HD) で記録した 
ディスクは AVC H D 規格対応機器で 
のみ、再をでさます。 

DVD プレーヤー や DVD レコーダー 
は AVCHD 規格に非が応のたゆ、 A 
イビジョン画質 (HD) で記録した 
ディスクを再生でさません。また、 
これ 5 の機器に AVCHD 規格で記録 
した A イビジョン画質 (HD) のディ 
スクを入れた場合、ディスクの取り 
出しびでさな<なる可能性びありま 
す。 


撮影巧客の補償はでをません 

万一、カメラや記録メディアなどの不 
具合によ0撮震や再生びされなかった 
場合、画像や音声などの記録内容の補 
償については、ご容赦ください。 


著作権について 

あなたびカメラで撮影したをのは、個 
人として楽しむほかは、著作権ミち上、権 
利をに無断で使用でさません。なお、 
実演や興行、展示物などの中には、個人 
として楽しむなどの目的びあってち、 
撮彰を制限している場合びありますの 
でごを意ください。 
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付属品を確認する 


万一、不足の場をはお買い上げ店 • 取扱説明書(本書） （1) 

にご相談ください。 •保証書 （1) 


•バツテ U —チャージヤー 
BC - C 5 GD / BC-CSGE (1) 



• リチャージャブルバッテリー 
パック NP - BG 1 り）/バツテリー 
ケース （1) 



• マルチ端テ専用 USB • A / V ケー 
ブルり） 



• CD-ROM (1) 

ーサイバーシヨットアフリケー 
シヨンソフトウエア 
- r サイバーシヨット八ンドブッ 
ク」 


I U ストストラップをほ 
ラ 

本機にはあ5かじめ U ストスト 
ラップび取り付けてあります。 
落下防止のため、手を通してご使 
用 < ださい。 



I HDM ■を換 アダプター 
について 

本機とテレビを HDMI 接続する 
とさは HDMI ケーブル(別売）に 
HDMI 変換アダプターを取り付 
けてから接続して < ださい。 

い HDMI ケーブル 

HDMI 変換アダプター 


目一! 





m mm mm 


田シャッターボタン 
回モードダイヤル 

图撮影時： w/r (ズーム）レバー 
再を時: A (再をズーム） レバー 
/ H (インデックス） レバー 
团フラッシュ 
固 ON/OFF (電源)ボタン 
固鸟(連写/ブラケット）ボタン 

JP 团マイク 

10 


面液晶画面 

回 U ストストラップ取り付け部 
圆 MOVIE (動画)ボタン 
圆因(再生)ボタン 

圆コント□ールボタン 
；><ニューオン時： 

▲/▼/◄/►/• 

；><ニューオフ時： DISP / 公/ 

◎/ろ 

圆面销 U 除)ボタン 
画 MENU ボタン 

回=脚用ネジ巧 

• ネジの長さび 5.5 mm 未満の兰 
脚を使ラ。 5.5 mm な上の兰脚 
ではしっかり固定できず、本機を 
傷つけることがあります。 

陋 スピーカー 
画マルチ端子 

國バッテリー/メモ U - 力ードカバー 
圆アクセスランプ 
國バッテリー挿入 □ 

國取りはずしつまみ 
図メモ U —カード挿入口 
國戸 ( TransferJet ™) マーク 


辅防)ち前を確認する 

图セルフタイマーランプ/ 
スマイルシトッターランプ/ 
AF イルミネーター 

回レンズ 




準備する 



バツテリーを巧電する 


1 バッテリーをバッテ 
I リ ーナでーソヤー に 

取り付ける。 

• 残量びあるバッテ I 」一ち充 
電でをる。 


2 電源プラグを引さ起 
こし、堅のコンセント 
に取り付ける。 

CHARGE ランプ消む後、そのま 
ま約1時間巧電を続けると、若 
干長く使える(満充電)。 


CHARGE ランプ 



バッテ U - 



点好：充電中 

消：0 :充電終了 (実巧充電) 


3 巧電が終わった5、バッテリーとバッテリー 
チャージャーを取りはずず。 




I 巧電にかかる時間 


満充電 

実用充電 

約330分 

約270分 


ごま意 


• バッテリー（付属）を使い切ってか5、温度25での環境下で充電したとさの時 
間です。使用げ況や環境によっては、長くかかります。 

• バッテ U —チャージヤーを取り付けるときは、お手近なコンセントをお使いく 
ださい。 



• 充電び完了して CHARGE ランプび消えてち電源からは遮断されません。使用中、 
不具合び生じたときはすぐにコンセントからプラグを巧き、電源を遮断してく 
ださい。 

• 充電び終わったら、バッテ U - チャージャーをコンセントか5抜さ、バッテ U - 
をバッテ1」ーチャージャーから取り出してください。 

• 必ずソニー製純正バッテリー、バッテ U - チャージャーをお使いください。 


■バッテリーのほ用時囲と撮該/再生が数 



使用時間 

枚数 

静止画撮影 

約155分 

約31日枚 

静止画再生 

約2自〇分 

約520日枚 


ごを意 


• 撮影時の数値は、 CIPA 規格により、於下の条件で撮影した場合です。 

(CIPA :カメラ映像機器工業界 、 Camera & Imaging Product Association ) 

一 DISP (画面表示設定）：[標準] 

-3 日秒ごとに1回撮影 

一 1回ごとにズームを VV 側、 T 側に交互にいっぱいにする。 

-2 回に一度、フラッシュを発光する。 

一 1日回に一度、電源を入/切する。 

一満充電したバッテ U —（付属)で、温度25にの環境。 

-当社製の"メモ U - スティック PRO デュオ’相 ij 売)を使用。 

• GPS 測位び良好な状態での値です。 GPS 測位状況によって撮影時間-枚数は蜜 
化します。 


JP 
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‘ミ毎外でち使えます 

バッテリーチヤージヤー(付属)は全世界で使用できます ( AC 1 00 V 〜 
240 V . 50/60 Hz )。 ただし、地域によっては壁のコンセントのあ状び異な 
るため、変換フラグアダプターび必要です。お出かけ前に、旅代理店など 
で訪問先のコンセントの形状を確認し、必票に応じてご巧意ください。 

電子式変圧器 （ トラベル〕ンバーター)は使用できません。故障の原因にな 
D ます。 


コンセント开ミ状例 

地域 

変換プラグアダプター 

0 0 

主に北米 

不票 

G G G 
〇 © 

主に3—□ッパ 

必要 L 

的 
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バツテリー/メモリーカード(別売) 
を入れる 


カバーを開ける。 


メモリーカード(別 
売)を入れる。 

切り欠を部をイラストの向さ 
にして、カチッといラまで押し 
込む。 


パッテリーを入れる。 

パッテ U —の向をを確認し、 
取りはずしつまみを矢印の方 
向に押しなびら入れる。 
取りはずしつまみび□ックす 
るまで押し込む。 


カバーを閉じる。 

• 正し<挿入しないまま力 
ノ（一を閉めると、破損のおそ 
れびあ0ます。 




切0欠さの向をに注意する 




2 
準備する 


3 


4 
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I 使用でをるメモ u — カード 

• 本磯で使用できるメモ U - 力一问ま、"メモ U - スティック PRO デュオ"、‘メモ 
U —スティック PRO-HG デュオ"、"メモ1」ースティックデュオ"、 SD メモ1」一 
カード、 SDHC メモリーカード、 SDXC；>ifU —カードです。ただし、すべての 
；><モ U —力ードの動作を保証するわのではありません。マルチメディアカード 
は使用でさません。 

• 本書では、"メモ U - スティック PRO デュオ"、‘メモ U - スティック PRO-HG 
デュオ"、";><モ|」ースティックデュオ"を r メモ U - スティックデュオ’」、 SD メ 
モ U - 力ード、 SDHC メモ U - 力ード、 SDX 〔メモ U - 力ードを rSD 力ード」と 
表現しています。 

• 動画撮影時は、し: TF のメモリーカードをおすすゆします。 

- Memory Stick PRO Dud ( Mark 2)(" メモリースティック PRO デュオ’ 

( Mark 2)) 

- Mem 日 ry 5 ti [ kPR 0- HGDu 日 （"メモリースティック PRO - HG デュオ"） 

-SD メモ U - 力ード、 SDH 〔メモ U - 力ード 、 SDXC メモ U - 力ードに lass 4な上) 


記録できる枚数/時間については、64ページをご覧ください。 


ごま意 


• SDXC メモ U - 力ードに記録した映像は、 exFAT に対応していないパソコンや 
AV 機器などに、本機と USB ケースレで接続して取り込んだり再生することはで 
きません。接続ずる機器び exFAT に対応しているかを事前にご確認くださし、。 
対応していない機器に接続した場合、フォーマット(初期化)を促す表示がされ 
る場合びあ0ますび、まして実しないでください。内容び全て失われます。 
( exFAT は、 SDXC メモ U - 力ードで使用されているファイルシステムです。） 


I メモリーカードを取日出ず 


アクセスランプ 



アクセスランプび消えていることを 
確認して、メモ U —カードを巧す。 


ごま意 


• アクセスランフ点打中は、メモ U —カード/バッテ U —を取り出さないでくださ 
し'!。データやメモ1」ーカードび壊れることがあ0ます。 




I メモリーカードを入れていないとをは 

本体に內蔵されているメモ1」一（約 45 MB ) に画像び記録されます。 
メモ U - 力ードにコピーする場合は、本徽こメモ U - 力ードを入れ、 
MENU ボタン—苗(設定）一■(メモ U - 力ードツール）一口 


ピー]を選びます。 


H ■バッテリーを取日出ず 

取りはずしつまみ 



取りはずしつまみをず b す。バッテ 
U —び落下しないよラにミ主意する。 


I バツテリーの巧量を確認する 

液晶画面左上に.バッテ1」一残量を表すアイコンび表示されます。 
を iM ra m H H なし 


ごま意 


• 正しい残量を表示するのに約]分かかります。 

• 使用状況や環境によっては、正しく表示されません。 

• [パワーセーブ]設定び[スタ S ナ]または[標準]のとさに電源を入れたまま一定 
時間操作しないと、液晶画面び暗くなり、その後自動で電源び切れます(オート 
バワーオフ）。 

•本機から取り出したバッテリーは、接点巧れ、ショート等を防止ずるため、携帯、 
保管時は必ずバッテ U —ケースに入れて金属から離して下さい。 


JP 
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時計を合わせる 


1 ON/OFF (電ミ原)ボタ 
I ンを押ず。 

電源び入る。 

• 電源を入れたとき、操作びで 
去るまでに時間びかかるこ 
とびある。 


ON/OFF (電源)ボタン 



2 コント□ールボタン 
の ▲/ ▼で設定ずる項 
目を選び、中央の•を 
押ず。 

表示お式： 曰付表示順を選ぶ。 
サマータイム： サマータイム 
の入-切を選ぶ。 

曰時： 曰付、時刻を設定する。 



_日時設定-自宅_ 

表ちお式_ 年 - 月-曰 


ヴマータイム 切 

日時 2010-卜110:35 AM 


r 巧定 I 




3 ▲/▼/◄/ ►で数値、好みの設定を選び、中央の•を 

押ず。 

• 真夜中は 12:00 AM 、 正午は 12:00 PM となる。 


• 日本では、サマータイムは脚]にする。 
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[ミ夫定]を選び、中央の•を押ず。 


[東巧/ソウル]か選は 
れていることを確認 
し、中巧の参を押ず。 



误行]を選び、中央の 
♦を押ず。 


東ま/ソウル 
2010- 1- 1 12:00 PM 

サマータイム 切 




ごま意 


•本機には画像に日付を挿入する機能はありません。 CD-ROM (付属)に収録さ 
れている rPMB 」 を使用すると、曰付を入れて保を/印刷でさます。 

詳しくは、 rPM 目へルス (47 ぺージ)をご覧ください。 

I 時計合わせをや日直ず 

MENU ボタンを巧して、 £!( 設定)から<1(時計設定)を選びます (61 
ページ)。 
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5 6 

準備する 





撮る(静止画) 


1 モードタイヤルを 
I i6( おまかせオート撮 
影)にして、 ON/OFF 
(電源)ボタンを押ず。 


ON/OFF (電源)ボタン 



2 脇を締めて構え、構図 
を決める。 

• w/r (ズーム）レバーを下側 
へ動かすとズームし、 W 側 
へ動かすと戻る。 


3 シャッターボタンを 
半押しして、ピントを 
合わせる。 

ピントび合うと「ピピッ」とい 
ラ音びして♦び点なする。 

• ピントび合ラ最短距離はレ 
ンズ先端から W 側約5 cm 、 
T 側約100 cm 。 


ソヤツタ_ 

ボタン 




4 シャッターボタンを 
深く押し込む。 

• イラスト部分を指でふさび 
ないよラにする。 





撮る風画) 


*1 モードダイヤルを 
I な(動画撮該)にして、 
ON/OFF (電源)ボタ 
ンを押ず。 



撮 

ご 

て 

見 

る 


2 シャツターボタンを 
深く押し込んで、撮影 
を開始ずる。 

• MOVIE (動画)ボタンを押 
してち撮影を開始でをる。 

• マイクの巧をふさびないよ 
ラにする。 


ON / OFF (電源)ボタン 




MOVIE (動画)ボタン 


3 もう一度シャツターボタンを深く押し込んで、終 
了ずる。 


ごを意 


• 動画記録中にズームを操作ずると、レンズの動作音び記録されます。 

I 動画記録方式をを更する 

MENU ボタン ー -sa (設定） 一 ►Of (撮震設定）-[動画記録方式]を選ぶ(目1ぺ一 
ジ)。 


20 


見る 


1 田(再生)ボタンを押 

I ず。 

• 他機で撮影したメモリー 
カードの画像を再生すると、 
データベース 登録画面び表 
示される。 


® (再生)ボタン 



I 次の画像/前の画像を選ぶ 

コント□ー ルボタンの ► (次）/ ◄ 
刷)で選ぶ。 

• 動画を見るには、コント□ールボ 
タン中央の♦を巧す。 

I 削除する 

①面(削除)ボタンを押す。 

@コント□—ルボタンの▲で[この 
画像]を選び中央の•を巧す。 

I 撮該に戻る 

シヤッターボタンを半巧しする。 



コント□-ルボタンボタン 


I 電源を切る 

ON/OFF (電源)ボタンを巧す。 







見やすい表示で撮る(かんたん撮影） 

撮影に必要最低限な機能だけを設定でき、文字び大きくなり、見和すい 
表示にな0ます。 


モードダイヤルを EASY (かん 
たん撮影)にする。 



でさること 

変更方法 

セルフタイ7— 

コント□-ルボタンの 0 --[10 秒]または脚]を選ぶ 

画像サイズ 

MENU ボタン ー** [画像サイズ]で[大]または[か]を選ぶ 

GPS 方位 

MENU ボタン ー に PS 方位]で[入]または脚]を選ぶ 

フラッシュ 

コント□ールボタンのそ一** [オート]または[発光禁止]を 
選ぶ 

スマイル 

シャッター 

コント□ー ルボタンの© 


かんたん再生で見る 

モードダイヤルを EASY (かんたん撮影)にしたままで E (再生)ボタンを押 
すと、再生画面の文字ち大さ<見やず<な0ます。また、使える磯能は削除 
だけになります。 

削除： 面(削除ボタン）一[実行]で見ている画像を削除ずる。 

MENLW ^ ン^悄||鮮で [1 枚]または[全て]を還ぶ。 

[け女]では見ている画像を削除し、[全て]ではメモ IJ ーカードの 
ときは日付巧すベての画像、内蔵メモ U —のときは内蔵メモリー 
内ずベての画像を削除する。 

GPS 方位： MENU ボタン^に PS 方位]で[入]または脚]を選ぶ 


ごを意 


• お買い上げ時は位置やち位情報び記録されるよラに設定されています。位置や 
JP 方位情報を記録しない場合はに PS 方位]を脚]にしてください。 
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が況を自動判別して撮る(おまかせシーン認 
識） 

1 モードダイヤルを iO (おま 
かせ才ート撮該）にずる。 


2被写体にカメラを向ける。 

カメラびシーンを認識すると 、 j 
液養)、 iX 夜景&人物)、が(ミ 
脚夜養)、团(逆光)、岛(逆光&人 
物)'因(風景)'ホ(マクロ'な 
(人物)の各マークとガイドび画 
面に出る。 シーン認識マークとガイド 

Q シャツターボタンを半押ししてピントを合わせてか5、撮彰 
ずる。 




撮影に便利な機能を使ラ 
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'^'2 枚撮りで好みの画像を選べ、さらに便利に！ 

(アドバンスモード） 

MENU ボタンを巧し、コント n - ルボタンの ▲/▼/◄/ ►で i 因 a (おまかせシー 
ン認識）一 ► i 巧5+ ( アドバンス)を選びます。 

[アドバンス]では、失敗しびち瓦>(夜景)、ジ(夜景&人物)、がに脚夜景)、 
固(逆光)、巧(逆光&人物)を認識すると、下記のように設定を蜜えて、効果 
の異なる2枚の画像を撮影します。 



1 巧目 

2 枚目 

J 

ス n —シンク□で撮影 

感度を上げて、ブレを軽減して撮影 

ジ 

フラッシュびあたっている 
顔を基準にス n - シンク n 
で撮影 

顔を基準に感度を上げて、ブレを軽減 
して撮影 

が 

ス n —シンク□で撮影 

よりス n —シャッターにし、感度は上 
げずに撮影 

团 

フラッシュを使って撮影 

背景の明るさ、コントラストを調整し 
て撮影 

巧 

フラッシュびあたっている 
顔を基準に撮影 

顔と背景の明るさ、コントラストを調 
整して撮影 


[アドバンス]に設定して撮影したとさ、撮影前に[目つぶり軽減]と表示され 
るとカメラは自動的に2枚撮影し、目つぶりしていない画像を自動的に選択 
して記録します。 




2 撮りたい被写体の端にカメ 
ラをあわせ、シャツターボタ 
ンを課押しずる。 


撮影されない部分 


Q 液晶画面上の矢印方向に、 

ー カメラをガイドの終端まで 
動かず。 

ガイド 




ごま意 


• 他機で記録されたパノラマ画像は、正しくスク n —ル再生されない場合びあ0 
ます。 


パノラマ画像を撮る願•動き巧出巧応スイン 
グパノラマ） 

力^ラを動かす間に複数の画像を撮影し、を成して1枚のパノラマ画像 
を作成します。パノラマ画像は付属のソフトウエア 「 PMB 」 でち再生で 
さます。 


1モードダイヤルを ica (ス 
イングパノラマ）にずる。 



撮影に便利な謹を隹つ 
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スイングパノラマ撮影のポイント 

一定の速度でルさな円を描 < よラに動かし、液晶画面の矢印方向と平行に動 
かしてください。動いている被写体よりち、止まっている被写体のほうがパ 
ノラマ撮影には適しています。 

上下方向 左ち力向 



中むからの半径をノ」\さくする。 


ブレを抑えて撮る(人物ブレ軽減)(手持ち夜 
鼠 

シぉッターボタン深押しで高速連写を行い、画像をを成し手プレまた 
は被写体プレ、ノイズを軽減して記録します。 


1 モードダイヤルを(手持ち夜景)または t (か(人物ブレ軽減) 
に合わせる。 

=脚なしでの夜景撮影は(手 
持ち夜景)を選ぶ。 

室内での人物撮影は <(& リ(人物ブ 
レ軽減)を選ぶ。 



シャッターボタンを押す。 





階調豊かに撮る(逆光補正 HDR) 

露出の異なる2枚の画像を重ねをわせて、階調豊かな画像を作成します。 


1 モードダイヤルを团 +( 逆光 
補正 HDR ) に合わせる。 


2シャツターボタンを深押しずる。 


連続して撮る 

連写撮影、1枚撮影またはブラケット撮影から撮影モードを選べます。 


1马1(連写/ブラケット)ボタン 
で好みのモードを選ぶ。 

連写： シャッターボタンを巧し 
続けている間、達写する。 

一枚撮影/ブラケット： 一枚撮影 
または、ブラケット撮影する。 
[ブラケット設定]び[切]のとを 
は一枚撮影、[切]切がのとをはプ 
ラケッ ト 撮影び表示される。 


〇|(連写/ブラケット） 
ボタン 




でさること 

変更巧法 

連写設定 

MENU ボタン ー 腫写設固一 [1 枚撮影]または 
腫哥を選ぶ 

連写速度 

MENU ボタン ー >[ 連写速度]で[高]、[中]または 
他]を選ぶ 

ブラケット設定 

MENU ボタン ー [ブラケット設赶で脚 ]、 [EXP 
±0.3] [ EXP +0.7] [ EXP ±1.0] [色合い饰ワイトバ 
ランス)]を選ぶ 


震に便利な謹を隹っ 




顔にピントを合わせて撮る(顔巧出） 

カメラび人物の顔を判別して、顔にピントを合わせます。ピント合わ 
せの優先対象を設定でさます。 

1 MENU ボタンを押す。 

MENU ボタン 

P コント□—ルボタンの 
ム ▲/▼/◄/ ►で[る uU 顔検出）一 
好みのモード ー^中央の♦を 
押す。 

ぶふ(切）：顔検出機能を使わない。 

ぶん。(オート）：カメラまかせでピント合わせする顔を選ぶ。 

る必(こども優先）：子どちの顔を優先してピント合わせする。 

[ と公(おとな優先）：大人の顔を優先してピント合わせする。 


'ミ 3' 優先したい顔を登録する(選択顔記録) 



の顔検出中に、コント n - ルボタン中央の♦を巧す。 

左端の顔び優先顔として登録され、枠びオレンジ色のし _] に蜜わる。 

CD 中央の♦を巧ずと、優先顔はちの顔に移動する。 

登録したい顔に [ T 」のオレンジ枠びあたるまで、これを繰り返す。 

感登録を解除したい場合は、ち端の顔までオレンジ枠を移動させ、わう一度 
中央の参を巧す。 
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笑顔を逃がさず撮る(スマイルシャツター) 


コント□ールボタンの 
©(スマイル)を押ず。 


2笑顔を待つ。 

スマイルレベルびインジケー 
ターの◄を超えると、自動で撮影 

される。もラー度© (スマイル） 

ボタンを押すと、スマイルシャッ 
ターび終了する。 

• スマイルシャッター中に 
シャッターボタンを押してち 
撮房でをる。撮影後はスマイスマイル検出感度 
ルシャッターに戻る。 インジケーター 


>か検出されやずい笑顔のポイント 

の前髪び目にかからないよラにする。 

感カメラに対して正面を向き、なるべく 
水平になるよラにする。目は細ゆにす 
る。 

③□を開けてしっかり笑う。歯び見えて 
し)るほうび笑顔を検出しやすくなる。 





顔検出枠 


撮影に便利な謹を管っ 
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用透に合わせて画像のサイズ/!噴を選ぶ 


画像サイズは画像を記録するときの大ささのことです。 

画像サイズび大きいほど、大きな用紙にも詳細にプ U ントでさます。 

ルさ < すると、たくさん撮影でをます。 

動画の場を、画像サイズは大さいほど高精細になりまず。 ] 秒間に使用 
されるデータ量(平均ビットレート）は、多いほどなめ5かな動きにな 
ります。 



MENU ボタン 


2コント□—ルボタンの 

▲/▼/◄/ ►で■個像サイズ } 
または晒(画質）一-好みの 
サイズ ー^中巧の♦を押ず。 



静止画画像サイズ 

説明 

■ (3648 X 2736) 

A 3 ノビヴイズまでの印刷 

画 (2592 X 1944) 

17217 A 4 サイズまでの印刷 

國 (640 X 480) 

VGA 

E メールに添付 

画 (3648 X 2056) 

JW ビジョン対応テレビでの鑑賞や A 4 までの印刷 

■(1920 X 1080) 

y V イビジョン対応テレビでの鑑賞 





•16:9 で撮影した静止画画像は、ブ U ント時に両端が切れることがあ 0 ます。 


パノラマ画像サイズ 

説明 

S (標準） 

(横 : 4912 X 1080) 

(縦： 3424 X 1920) 

標準サイズで撮影 

S のィド） 

(横： 7152 X 1080) 

(縦 : 4912 X 1920) 

長いサイズで撮影 


動画 (AVC HD) 
画質 

平均 

ビツトレート 

説明 

四 AVC ： HD 17 M 
FH 

17 Mbps 

1920 X 1080 の最高画質で撮影 

晒 AVC HD 弓 M 

HQ 

9 Mbps 

1440 X 1080 の高画質で撮影 


動画 ( MP 4) 画像 
サイズ 

平均 

ビットレート 

説明 

国 MP 412 M 

12 Mbps 

1440 X 1080で撮影 

囲 MP 4 6 M 

6 Mbps 

1280 X 720で撮影 

画 MP 4 3 M 

3 Mbps 

VGA サイズで撮影 


撮影に便利な機能を使う 
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セルフタイマー/自分撮り機能をほう 


1 コント□—ルボタンの公(セ 
ルフタイマー)を巧し、 ▲/▼ 
で好みのモード ー*^中央の ♦ 
を押ず。 



公 OFF (切）：セルフタイマーを使わない。 

を 10(10 秒）：10砂後に撮影。自分も一緒に写りたいときに使ラ。解除 
するにはちう一度公を押す。 


シャッターボタンを押すと、 セルフ タイマーランプび点滅して「ピッ 
ピッピッ」と操作音び鳴り、撮影び開始される。 

の 2(2 秒）： 2砂後に撮影。シャッターボタンを押したときのブレび軽 
減でをるため、手ブレび起こりにく <なる。 

の4(自分撮り1人）/な4(自分撮り吕人）： カメラび人物の顔を検出 
して自動撮影。自分にカメラを向けて撮影するときに使ラ。 

設定した人数の顔を検出すると r ピピッ」と音び鳴り、2砂後に撮影び 
開始される。力ラを動かさないでください。 


‘を‘「自分撮り」で自動撮霞 

液晶画面に顔び映るよラにレンズを自分に向けてください。カメラび設定 
した人数の被写体の顔を検出すると撮影び開始されます。カメラび最適な 
構図を判断して撮影ずるため、液晶画面から顔び外れるのを防ぐことびでき 
ます。 



• 待機中にシャッターボタンを押す 
と、通常撮影もできます。 




フラッシュモードを還ぶ 


1 コント□—ルボタンのを(フ 
ラッシュ）を巧し、 ◄/ ►で好 
みのモードー*^中央の♦を巧 
ず。 

ろ M 0 (オート）： 光量不足または逆光と判別したとを自動で発光する。 

ろ(強制発光）： 必ず発光する。 

お!■(ス□-シンク □): 必ず発光する。暗い場所ではシャッタースピー 
ドを遅くし、フラッシュび届かない背景も明るく撮影。 

® (発光禁止）： 発光しない。 

• おまかせオート撮霖、かんたん撮霖時は、[オート]と[発光禁止]のみ還べます。 

• 連写時はフラッシュ撮震できません。 

画面の表巧を巧える 

1 コント□—ルボタンの DISP 
(画面表示設定)を押し、 

▲/ ▼で好みのモードを選ぶ。 

■1.(明るい+情報表示なし）： 

画面を標準よりも明るくして、画 
像のみを表示する。 

明るい+画像データ）： 画面を標準よりち日月るくして、'晴報を表 
示ずる。撮影した画像の情報を表示する。ヒストグラムち表示される。 

胃 _(明るい）： 画面を標準よりを明るくして、情報を表示する。 

国 (標準）： 画面を標準の明るさにして、情報を表おする。 




撮影に便利な機能を使う 




え回 

VI g 

啜 


2コント□—ルボタンの 
ム ▲/▼/◄/ ►で好みのモード 
中央の♦を押す。 

ほかのシーンにしたいとさは、 
MENU ボタンを押して、選び直 
す。 
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場面に合った撮影モードを使ラ 
(シーンセレクシヨン） 


モードダイヤルを SCN (シー 
ンセレクション）にずる。 

シーンセレクションの項目一覧 
び表示される。 



ブレを程減しフラッシュを 
巧わず自巧な雰囲気で撮 R 


シーンセレクション 


な J る 



lib (高感度）：暗い 
ところでち、フラツ 
シュを使わずにプレ 
を軽減しなびら撮房 
する。 


i ろ（ソフトスナツ 

プ）： 人物や花など 
を、やさしい雰囲気 
で撮該する。 



衣，ヴドバンストス I i 瓜 

ポーッ 撮影)： スポー . 

ツなど！!]き C 0 ある被 LmS * 
写体を撮影するとを 
に使用する。 


j (夜景）：暗い雰囲 
気を損なわずに、遠 
<の夜景を撮青ミす 
る。 


f 1 (料理）： マク□モー 
ドになり、 料理を明 
るく美味しそラに撮 
影する。 



W (ペット）：ペット 

を最適な設定で撮影 
する。 


た(ビーチ）： ミ毎や 

湖!¥などの場所で撮 
影するとを、水の青 
さを鮮やかに記録す 


匹](風景）：遠景に I ^ 

ピントを合わせ、青 I J 

空や草木の色を鮮や c — 

かに撮青ミする。 


(夜景 S 人物）： 夜 

景の雰囲気を損なわ 
ずに、手前の人物を 
際立たせた画像を撮 



影する。 


る。 


を ( スノ ー） ： 雪景色 

などの画面全体び白 
<なるよラなシーン 
で雰囲気を損なわず 
に撮影する。 



壊(打ち上げ巧义）： 

打ち上げ花火ををれ 
いに撮該する。 



• モードによっては、フラッシュ発光できなくなります。 







拡大して見る(再をズーム) 


1 因(再生)ボタンを巧して画 
像を再生し、 CU 再生ズーム) 
レパーを T 測に動かず。 


画儘中央を中わに、2倍に拡大さ 
れる。 



2倍率や拡大位置を調整ずる。 

なレバー：倍率拡大 
ズームレバーの W 側：倍率縮ル 
コント□-ルボタンの 

ズーム 位置変更 

• ズームを解除ずるには、コント 
□ールボタン中央の♦を押す。 



全体の中で 

現在表示されている部分 


素早く探す(一覧表巧) 


1 田(再生)ボタンを巧して画 
像を再生し、 H (インデック 
ス）レパーを W 側に動かず。 

• H (インデックス）レバーをも 
ラー度動かすと、更に細かい一 
覽表示画面になる。 

• [ビューモード]び[日付ビュー]のときは、更に細かい一覧表示中に 
H (インデックス)側へレバーを動かすと、カレンダー表おびで去 
る。 






2 コント□ールボタンの ▲/▼ 
ム /◄/ ►で巧(スライドシヨー) 
[音楽付きスライド 
ショー]を選び、中巧の♦を 
巧ず。 


ごコント□ールボタンの▲で[実行]を選び、中央の♦を押ず。 

• スライドシヨーを終了するには、コント□-ルボタン中央の•を押 
す。 



JP 

37 


2コント□ールボタンの 

ム ▲/▼/◄/ ►で画像を選ぶ。 

• コント□ールボタン中央の ♦ 
を押ずと、1枚再生に戻る。 


音楽といつしよに再をする(スライドシヨー) 


1 田(再生)ボタンを押して画 
像を再生し、 MENU ボタン 
を押ず。 



MENU ボタン 



再生に便利な機能を使ラ 





'9^ 好きな巧を BGM にする •h 

お手持ちの音楽 CD や MP 3 ファイルからお好みの巧 （ BGM ファイル)を本機 
に転送し、スライドシヨーととをに再生できます。目 GM ファイルを転送す 
るには、付属のソフトウエア rMusicTransfer 」 をパソコンにインストールし 
て (44 ページ)、下記手順を行います。 

① MENU ボタン ー - sS (設定）一 - VT (本体設定）一- [ BGM ダウン □- 问 
-* ■中央の ♦ 

@本機とパソコンを USB 接続する。 

( D 「 MusicTransfer 」 を起動して操作する。 

詳しくは 「Music Transfer 」 のヘルプをご覧くださし、。 


動画を見る 


1 田(再生)ボタンを巧して画 
像を再生し、コント□ールボ 
タンの ◄/ ►で動画を選ぶ。 



2中央の♦を押ず。 

もう一度中央の•を巧すと一時停止する。 ◄/ ►で早をり、▼で操作パ 
ネルを表示する。 


操作パネル 


ポタン 

再生中にでさること 


早戻し 

►II 

再を/停止 

►► 

早送り 

!► 

ス n —再生 

リ 

音量調節 

X 

操作パネルを閉じる 
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削除する 

1 田 (再生)ボタンを押して画 
像を再生し、面(削除)ボタン 
を押ず。 

面销 Ij 除)ボタン 

つ コント□—ルボタンの ▲/▼ 

ム で好みのモードを選ぶ。 

日付内全て/フォルダ内をて/ 

AVCHD 動画全て：曰付•フォ 
ルダ内すベての画儘、または 
AVCHD 動画をまとめて削除する。 

画像選択：何枚か選んで削除する。画像を選んで中央の♦を押し、 
MENU を押して実行する。 

この画像：見ている画像を削除する。 

グループ内全て：連写グループ内すベての画儘を削除する。 

この画像!■ソが全て：達写グループ表示時、選択している画像切がを削 
除する。 

終了：削除を中止する。 



MENU ボタン 
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'かすべての画像を削除する（フォーマット） 

メモ U —カードび本機に入っている場合はメモ1」ーカードのデータを、入っ 
ていない場合は内蔵メモ1」一のデータをすべて削除しまず。フォーマット 
するとフロテクトしてある画像を含めて、ずべてのデータが消去され、元に 
戻せません。 

© MENU ボタンを巧す。 

@コント□ールボタンの▼で sSs (設定)を選び、中央の•を巧す。 
(!)▲/▼/◄/ ►で K メモリーカードツール)または巧)(内蔵メモ1」ーツー 
ル)を選び、[フォーマット]一中央の♦を巧す。 

@ [実行]を選び中央の♦を巧ず。 


削除する 





テレビで見る 


1 本機とテレビをマルチ端子専用ケーブル(付属)でつなぐ。 



マルチ端子専用ケーブル 


‘け八イビジョンテレビに接続して画像を楽しむとさは 

HDMI ケーブル(別売)、または HD 出カアダプターケープル(別売)で接続す 
ると、本機で撮影した画像を高画質でお楽しみいただけます。 

HDMI ケーブルをお使いの場合： 

• MENU sSi (設定）一^ VT (本体設定)で [ HDMI 解像度]を[オート]また 
は [1080 i ] にして < ださし、。 

• HDMI ケーブルは HDMI □ゴびついているちのをお使い < ださし、。 
• HDMI 変換アダフター咐顧を HDMI ケースレに取り付けて接続してく 
ださい。 

HD 出カアダプターケーブルをお使いの場合： 

• MENU - ►を感思 一 vT (本体設定)で[コンポーネント出力]を [HD 
( D 3)] にしてください。 

• rrype 2 c 」 対応の HD 出カアダプターケースレをお使いください。 
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海外で使ラとさは 

本機で撮影した動画をテレビで見るには、本機と同じカラーテレビ方式 
( NTSC ) び必要です。 

NTSC 方式り日80 60 i ) 

ア;力、カナダ、韓国、台湾、メキシコなど 




プ y ントする 

P に tBridge 对応プ U ンターをお持ちの場をは、が下の手順でプ U ント 
でさます。 

1 マルチ端子専用ケーブル(付属)を使って、本機とプリンター 
を接続ずる。 

2本機とプリンターの電源を入れる。 

接続び完了すると、画面にがマークび表示される。 

3 MENU ボタンーコント 
J □—ルボタンの ▲/▼/◄/ ►で 
ili ( 印刷）を選び、好みのモー 
ドー*^中巧の♦を押ず。 

おにの 画像）： 見ている画儘を印刷する。 

liSi (画像選択）： コント□-ルボタンの ◄/ ►で画儘を選び、中央の♦を 
押す。 

1§ ■国 (日付内全て） / i 5*( フオルダ内全て）： 日付•フオルダ内すベての 
画儘を印刷する。 

4希望の設定項目を選び、误衍を選んで中央の♦を f 甲ず。 

画像びプリントされる。 


ごま意 


• プ U ンターに接続できなかった場合は、 yT (本体設定)の [ USB 接続]を 
[ PictBridge ] にしてください。 

• プ1」ンターによってはノラマ画像を印刷でさない場合びあります。 



MENU ボタン 



お店でプ u ントするには 

内蔵メモ U —内の画像は、直接カメラからプ U ントすることはできません。 
メモ1」ーカードにコピーしてプ1」ントサービス店にお持ち < ださい。 

コピー方法： MENU ボタンー►芭（設定) 一 ■ (メモ U - 力ードツール）一 
[コピ ー] 一廣行] 

その他詳しくは、フリントサービス店にご相談ください。 


'か画像に曰付を入れるには 

本機には画像に日付を挿入する機能はありません。プ U ント時に日付び重 
なってしまラことを防ぐためです。 

お店でプリントする： 

日付を挿入してプ I 」ントするよラ依頼できます。詳しくはフ U ントサービ 
ス店にお問い合わせください。 

自宅でプリントする： 

PictBridge 対応フ U ンターに接続し、再生メニュ ー- -[印刷]—[日付]を 
[年月日]または[日時分]にします。 

PMB で画像に日付を挿入する： 

付属のソフトウエア rPMB 」 をバソコンにインストールして (44 ページ）、画 
像に直接曰付を挿入でさます。曰付挿入した画像をフリントずると、プ1」ン 
卜設定によっては曰付び重なってしまラ場合びあ0ます。ご注意ください。 
rPMB 」 について詳しくは、 rPMB ヘルス (47 ぺージ)をご覧ください。 


っなぃで楽しむ 


43 





パソコンでほラ 


サイバーシヨットで撮影した画像をよりいっそラご活用いただ<ため 
に、 〔 D-ROM (付属)には rPMB 」 び収録されています。 

詳しくは、 PMB サポートぺージ ( http :// www . sony . co . jp / pmb - sj /)、 
または rPMB ヘルプ」 （47 ページ)をご覧ください。 

I 操作1: rPMBj (付属)をインストールずる 

下記の手順で、ソフトウエア(付属)をインス I -ールします。 「 PMB 」 と同 
時に 「 Mus に Transfer 」 もインストールされます。 

• コンピュータの管理者権限で□グオンしてください。 

1 パソコンの環境を確認ずる。 

rPMB 」、 「MusicTransfer」 、rPMB PortableJ 使用時、画像 
を取り込むとさの推奨環境 

0 S (工場出荷時にインス!ルされていること） ： Microsoft 
Windows XP * SP 3 /Windows Vista SP 2 /Windows 7 
CPU : Intel Pentium H 800 MHz し乂上 (HD 動画再生-編集時は、 
Intel Core Duo 1.66 GHzULL/Intel Core 2 Duo 1.66 GHzLii 上） 
メモリ： 引 2 MBULL(HD 動画再生-編集樹ま1 GB 政上） 

M - ドディスク(インス I -- ル時にが要な 容量）：約50日 MB 
ディスプレイ： 1024 X 7 目8ドット(上 
* 64 bit : 版は除きます。 

ディスク作成機能のご使用には 、 Windows Image Mastering API 
( IMAPI ) Ver .2.0 な上び必要です。 



2 パソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属)を CD-ROM ドラ 
ム イプに入れる。 

インストール画面び表示される。 

Q [インストール]をク U ック 
ずる。 

「言語の選択」画面び表示される。 


4画面の指示に従ってインス!ルを進める。 

• インス I 'ールするには途中でカメラとバソコンを接続する。 

インス!ル後、バソコンか 5CD-R0M を取り出ず。 





I 操作 2 : rPMBJ で画像をパソコンに取日込む 

1 巧分に巧電したパッテリーを本機に入れ、田(再生)ボタンを 
巧ず。 


2本機とパソコンをつなぐ。 

本機の画面に r 接続中」と表おされる。 



• 通信中は本機の画面に*び表示されます。その間はパソコンの操 
作をしないでください。 一 H 6 B — び表示されたら操作でをます。 


つ [取り込み開始]をクリックずる。 

その他詳しくは、 「 PMB ヘルプ」をご覧ください。 

• AVCHD 動画を取り込む等の操作は、 rPMB 」 を使用してください。 
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I TMadntoshJ で巧う 

Macintosh に画像を取り込むことびできます。ただし、 「PMB」 は対応 
していません。 「Mus に Transfer」 はインストールできます。 



• AVCHD 動画を取り込む等の操作は、 Macintosh にバンドルされているソフト 
ウェア riMovie 」 を使用してください。 

パソコンの推奨環境 

本機とつなぐノ f ソコンは、下記の推奨環境び必要です。 


rMusicTransferJ、rPMBPo け able」 使用時、画像を取り込むとき 
の推奨環境 

0S (工場出荷時にインストールされていること）： 

USB 接続: Mac OSX (v10.3 〜 v10.6) 

MusicTransfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 〜 v10.6) Jp 

47 


• カメラの動作中やアクセス中の画面か表示されている場合、カメラ本体か 5 マ 
ルチ端子専用ケーブルをはずしたりしないでください。データび壊れることび 
おります。 

• 残量のかないバッテ1」一を使用すると、データを転送でさなかったり、データび 
壊れることびあります。 AC アダフター AC - LS 5 A (別売)にマルチ端子専巧 
USB • A/V • DC IN ケーブル(別売)を接続してのご使巧をおすすめします。 


I 操作 3 : rPMB ヘルプ J を見る 

1 デスクトップ上の# (PMB 
' ヘルプ)をダプルクリックず 
る。 

• スタートメニューから起動 
するときは、[スタート]— 

[すべてのプ□グラム]- ► 

[ PMB ] 一 [ PMB ヘルスの 
順にク IJ ックする。 




つないで楽しむ 





I PMB PortableJ を巧う 

本磯にはアプ U ケーシヨン rPMB Portable 」 び内蔵されています。 
rPMB 」 びインストールされていないパソコンからも、画像を簡単に 
ネットワークサービスへアップ□ー ドできます。 

詳しくは 、 rPMB Portable 」 のヘルプをご覧ください。 


1 本機とパソコンを接続ずる。 

本機とパソコンの接続び終わると、自動再生ウィヴードび表示される。 
Macintosh のときは [ PMBPORTABLE ] び表あされる。 

• 自動再生ウィヴード画面び表示されないときは、[コンピュータ] 
(Windows XP では[マイコンピュータ]) 一 [ PMBPORTABLE ] を 
クリックして、 rPMBP _ Win . exe 」 をダプルクリックする。 

2 [ PMBPo け able ] を選ぶ。 

Macintosh のときは [ PMBPORTABLE ] フオルダの中の 
[ PMBPJVlac ] をク IJ ックする。 

使用許諾画面び表おされる。 

3画面の指示に従って設定を行う。 

rPMP Po け able 」 び起動する。 

その他詳しくは、 「 PMBPo け able 」 のヘルプをご覧 < ださい。 


ごを意 


• rPM 目 Portable 」 使用時は必ず、ネットワーク接続してください。 

• AVCHD 動画は rPMB Portable 」 に知芯していません。 


JP 
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動画のディスクを作がする 

本磯に記録した AVCHD 動画からディスクを作成することびできます。 
お使いの再生機器に台わせて、作り方を選択してください。 


AVCHD 動画をパソコンに取り込むには 「 PMB 」 を使用してください。 
PMB を使ったディスクの作りちについての詳細は rPM 目へルスをご覧 
<ださい。 


再生機器 

作り方 

ディスクの種類 

スレーレイディスク再生機器 

(スレーレイディスクフレー 
ヤー、プレイステーション3 
など） 

PMB を使ってパソコンに画 
像を取り込み、ブルーレイ 
ディスクを作る。 

Blu-ra の 

歡 

AVCHD 規格が応再生機器 

(ソニー製ブルーレイディス 
クプレーヤー、プレイステー 
ション3など） 

PMB を使ってバソコンに画 
儘を取り込み、 AVCHD ディ 
スクを作る。 

AVCH の 

DVDirect Express な外の 

DVD ライター/レコーダを 
使って AVCHD ディスクを作 
る。 

-般的な DVD 再生機器 

( DVD プレーヤー、 DVD 再を 
可能なパソコンなど） 

PMB を使ってバソコンに画 
儘を取0込み、標準画質 
( STD ) のディスクを作る。 

踢 


ごま意 


• ブルーレイディスクを作成するには、 rPMB 」 インストール画面で BD アドオンソ 
フトウェアをインストールする必要びあります。 

• ソニー製 DVDire 订 （ DVD ライター)をお使いの場合、データの転送にはメモ U - 
カードス n ットと USB 接続び使えます。 

• ソニー製 DVDire 订 （ DVD ライター)を使ラときは、 DVD ライターのファーム 
ウェアび最新版であることをご確認<ださい。 

詳しくは下記の URL をご覧 < ださい。 
h ttp :// www . sony.j p/dvdi rect / 


つないで楽しむ 






‘ディスクの説明 



ブルーレイディスクには、八イビジョン画質 ( HD ) の動画を DVD 
ディスクに1：ヒべ長時間記録でさます。 



八イビジョン画賀 ( HD ) の動画を DVD - R などの DVD ディスクに記 
録して、ディスクを作成します。 

• A イビジョン画質のディスクは、ソニー製ブルーレイディスクプ 
レーヤー、フレイステーション3など、 AVCHD 規格対応再生機器 
で再生でさます。一般的な DVD プレーヤーでは再生でさません。 



八イビジョン画質 ( HD ) の動画を標準画質 ( STD ) に変換し、 DVD-R 
などの DVD ディスクに記録して、ディスクを作成します。 




TransferJet で画像を送受信する 

TransferJet とは、通信したい製品同±ををわせることで、データ送信び 
できる近接無線転送技術です。お使いのカメラに TransferJet 機能び搭 
載されているかどうかは、本体底面の戸" ( TransferJet ) マークを確認し 
てください。 TransferJet 搭載"^モ U —ステイック"（別売)を使用する 
と、 TransferJet 对応機器との間で画像を転送できます。 

TransferJet について詳しくは、 TransferJet 搭載"メモ U - ステイック" 
の取扱説明書ちご覧ください。 

I 通信設定をずる 

1 MENU ボタンを押ず。 


MENU ポタン 

つ コント□—ルボタンの▼で 
ム 芭馈定)を選び、中央の♦を 
巧ず。 

)▲/▼/◄/ ►で许(本体設定)を選び、 [TransferJet] 一 好みの 
ー モード ー ► 中巧の♦を押ず。 

入： TransferJet で通信をする。 

切： TransferJet で通信をしない。 
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つないで楽しむ 




I 画像をを信ずる _ 

1 TransferJet 搭載"メモリースティッブ’を本機にいれ、 因 (再 
生)ボタンを巧して画像を再生ずる。 


2 MENU ボタンーコント 
□—ルボタンの ▲/▼/◄/ ►で 
V ( TransferJet 送信)を選び、 

好みのモード ー- 中央の♦を 
f 甲ず。 

巧(この画像）： 見ている画像を送信する。 

巧!(画像選択）： 何枚かを選んでを信する。画像を選んで、中央の♦を 
押し、 MENU を押して実行する。 


本機と受信機器の戸 ( TransferJet ) マークを近づけて画像を 
送信ずる。 



ごま意 


• 送信でさる画像は本機で表示でさる静止画のみです。 

•] 度に送信できるのは10枚までです。 

• あらかじめ、 さ5 馈風で (TransferJet] を[入]にしてください 
• 飛行機の中ではを馈定)で UransferJet] を脚]にしてください。その他、ご利 
用になる場所の規制に従ってお使いください。 

• 約30秒送信でさないと接続を中断します。その場合は再送確認画面で[はい]を 
選んで、再度本機と相手機器の戸" (TransferJet) マークを近づけてください。 

• 法規制や法規制対応時期などにより、国や地域によっては TransferJet 搭載‘‘; 

モリースティック"また、 TransferJet 機能搭載モデルは発売されておりません。 
• お買い上げの国や地域切外では、 rrransfedet] を脚]にしてください。国や地 
域によっては電波卸限びあるため、 TransferJet 機能を使用した場合、罰せられ 
ることびあります。 



I 画像を受信ずる_ 

1 田(再生)ボタンを押して、再生モードにずる 


2本機と送信機器の ^^( TransferJet ) マークをあわせて、画像 
ム を受信ずる 


ごま意 


• 本磯で表示でさる画像のみ再生でをます。 

• 保巧中に管理ファイルエラーび発生した場合、管理ファイル修復画面び表示さ 
れます。 

• 管理ファイルに登録できなかった画像は[フォルダービュー（静止画)]で再生 
してください。 

'か TransferJet とは 

TransferJet 搭載■メモ U - スティック"をカメラに挿入し、対応機種同±を 
合わせることで画像データの送受信をおこない、画像をシェアでさます。 
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‘データを 5 まくを受信するポイント 

本機と巧手側の戸 ( TransferJet ) マークを合わせてください。 



♦ ( TransferJet ) マークを合わせる角度 
によっては、通信の速度や範囲び蜜わり 
ます。 

• 通信状態び悪い場合、本機の位置や角度 
を少し動かして、通信しやずい位置を見 
つけて < ださい。 

• 図のよラにカメラ同±を平巧にして戸" 
( TransferJet ) マークを合わせると送受信 
しやす< な0ます。 


'り'別売りの Tra n sfe り et 対応機器を使う 

別売の TVansfetJe 侃応機器を使うとバソコン への 画像送信など、さ5に 
データ送信の楽しみ方び広びります。 

詳しくは、 TransfeiJet 知あ機器の取扱説明書をご覧ください。 
• TransferJet 対応機器をお使いの場合、技下の点にごを意下さい。 

-あらかじめ、本機を再生モードにしてください。 

一画像び表示されない場合 、 MENU —(設定)で汀(本体設定）— 
[ LUN 設赶を[シングル]にしてください。 

一接続中、本機への書き込みや削除はでさません。 

一 rPMB 」 に画像を取り込み中、接続を中断しないでください。 


TransferJet 通信はし: TF の規格を使用しています。 

TransferJet 規格 ： PCL Spec . Revl . O 準拠 
Protocol Class Name (通信種類 ）： SCSI Block Device Target 
OBEX Push Server 
OBEX Push Client 

• 別売の TransferJet 通信機器と接続する際、上記の‘ SCSI " といラ通信種類を使巧 
します。同様に、カメラ同±で接続する場合には、 ‘ OBEX ’ といラ通信種類を使 
用します。 





GPS を使う 

本機に内蔵されている GPS 及び方位センサーび位置や撮影方向の情報 
を取得し、画像に記録します。 

付属のソフトウェア rPMB 」 を使ラと、位置や撮影方向を記録した写真 
や動画をパソコンに取りこんで地図と一緒に楽しむことびでさます。 
詳しくは rPMB ヘルスをご覧ください。 

1 MENU ボタンを押ず 


MENU ボタン 

つ コント□—ルボタンの▼で 
ム 苗馈定)を選び、中央の♦を 
巧ず。 

)▲/▼/◄/ ►で vT (本体設定)を選び、に PS 方位]- ► 好みのモー 
ー ドー^中央の♦を押ず。 

入： GPS 方位センサーを起動する。 

切： GPS 方位センサーを使わない。 

• お買い上げ時は位置や方位情報が記録されるよラに設定されています。位置や 
ち位情報を記録しない場合はに PS 方紅を脚]にしてください。 

• 飛行磯の離着陸時には、機内の案巧に従って本体電源をお切りください。 

• GPS 機制ま、ご利用になる国や地域の規制に従ってお使いください。 




カメラの設定を変える 
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'^'G PS の電波を受信するには 



♦屋内や高い建物の近くではラまく測位でさません。屋外の空の開けた場 
巧に移動して、本機の電源を入れなおして < ださい。 


♦数分待ってもアイコンび測位中にならないとさは、受信困難な状態です。 
そのまま撮影を始めるか、屋外の空の開けた場所に移動してください。そ 
のまま撮影すると、位置情報は記録されません。 


測位状況を確認する 


GPS 起動時、衛星からの電波の受信状況によって画面に表示されるアイコン 
び変わります。 


測位状ミ兄 

画面表术 

GPS 受信状況 

機能切 

非表示 

[ GPS ち位]び脚]になっている、または 
エラーび 起さている。 

測位困難 

ダ® 

GPS 信号を受信できないため、位置情報 
び取れない。 

空の開けた場巧に移動してください。 

衛星探索中 

ダのダ〇ダ〇 

衛星を探索中。測位中になるまで数分か 
かることがあります。 

測位不可 

ダ 

GPS 信号を受信できないため、最後に測 
位した位置情報を現在地として代巧中。 

測位中 

ダ■ダ .1 ダ ill 

GPS 信号を受信中。位置情報を取得でさ 
る。 




操作音を巧える 

操作音の設定を変更したり、音を消したりします。 

1 MENU ボタンを押ず。 


MENU ボタン 

P コント□—ルボタンの▼で 
ム 苗馈定)を選び、中央の♦を 
巧ず。 

3 ▲/▼/◄/ ►で YT (本体設定)を選び、[操作音]-^好みのモー 

ー ドー^中央の♦を f 甲ず。 

シャッター： シャッターボタンを押したとをのみ、シャッター音び鳴 
る。 

大/小.. コント□ールボタン/シャッターボタンを押したとさなどに、 
操作音/シャッター音び鳴る。音をルさくしたいとをは[ル]にする。 




切： 音は鳴5ない。 




MENU にある機能をほう 


撮影中-再生中に見えている画面に対して使える機能を表示して、手 
軽に設定でさます。 

本機の画面には、それぞれのモードで設定でさる項目のみび表示され 
ます。 

お買い上げ時の状態に戻すには、 さ! (設定）^许(本体設定）^ [設定 
U セツト]で戻せます。 


1 MENU ボタンを押して、 
メニュー 画面を表示ずる。 


MENU ボタン 



2コント□—ルボタンの 
ム ▲/▼/◄/ ►で項目を還ぶ。 
再生時は、中央の♦を押して 
決定ずる。 
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MENU ボタンを押して、メニュー画面を消ず。 




I 撮該時の MENU 


項目 

説日月 

シーンセレクション 

あらかじめ、撮影状況に合わせて用意された設定で撮影 
する。 

(1 も高感度うソフトスナップ/■乂'アドバンストス 
ポーッ撮影/®風景/夜景 S 人物/^景料理/® 
ぺット /7L ビ-チ/®スノ -/ 壤がち上げ花火） 

撮影ち向 

スイングパノフマ撮影のとき、カメつを動かず方向を設 
定する。 

( 口も/白 左 ぶ 上 /凸 下） 

画儘サイズ/画質 

画像サイズまたは画質を設定する。 

( 國/晒レ國/陋レ晒 1) 

、10 ir 加/ VGA / 7 M / 2 M J 

婦標準 /g ヮィド） 

(四 AVCHD 17 M FH/HAVC HD 9 M HQ ) 

(国 MP 4 1 2 M/M MP 4 6 M/H MP 4 3 M ) 

連写設定 

け女撮影、連写から撮影モードを選べる。 

(Hli 枚撮影/®!写） 

連写速度 

連写スピードを設定する。 

( Qh 高/端 d 中/〇1。做 

ブラヶット設定 

ブラケット撮影の設定をする。 

(踞切/勘3 EXP ± 0.3 /W EXP ± 0.7/± eV exp ± 
1.0/?逆色合い饰ワイトバランス )） 

明るさ （ EV 補正） 

露出を手動調整する。 

(-2.0 EV -+2.0 EV ) 

ISO 

ISO 感度を設定する。 

(ぶ fo 才- MSO 125 〜 ISO 3200) 

色合い(ホワイトバラ 
ンス） 

撮影場所の光の状況に合わせて画像の色合いを調整す 
る。 

(みなもオート/ミ衣太陽光/ A 量天 A 黑 1 堂光打し 
壁光口 2、講^壁光口 3 たを C 電球/ 

ろ WB フラッシュ / A ワン プッシュ/ 

ろ ET ワンプッシュ 取込） 

フォーカス 

ピント合わせのちまを変更ずる。 

(HI マルチ AF / OI 中央重点 AF / D スポット AF) 


カメラの設定を変える 
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項目 

説明 

測光モード 

画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定する。 

(田 マルチ/中央重点/ H スポット） 

おまかせシーン認識 

カメラびシーンを判断して撮震する。 

(i 田!! 才ー ト /i 巧5+ ア ド バンス） 

スマイル検出感度 

笑顔を検出する感度を設定する。 

(©大笑い/©普通の笑顔/© ほほ 笑み） 

顔検出 

人物の顔を検出し、ピントを合わせる優先対象を設定す 
る。 

(培自1=切/^。\〇才ー ト / とと 1こどち優先 A と公 おとな優 
先） 

目つぶ0軽減 

目つぶり軽減磯能を設定する。 

(t 才-卜/ 希 F 挪 

手ブレお正 

動画撮影時の手ブレ巧正を設定する。 

(( Cfe スタンダード/ «l! み アクティブ） 

を馈思 

本機の設定を変更ずる。 


I 再生時の MENU 


項目 

説明 

巧 i (スライドシヨ-) 

画像を連続再生する。 

(。連続再生/ ifji 音楽付スライドショー） 

グ (TransfeiJe 链信） 

TransferJet 搭載ソモリースティック’の画像を巧応メ 
ディアに送信する。 

(巧この画像/耗画像選択） 

が（ビユーモード） 

ビューモードの切り換えを行ラ。 

(巧13曰付ビュー/ Cfe フオルダビュー（静止画）/ 
口 MP4 フォルダビュ- (MP4) /^VVCHD AVCHD 
ビュー） 

IK 連写グループ表 
示） 

連写画像の表示のしかたを選択する。 

( g ホグループ代表画像のみ表示/〇!|今全て表示） 

□>( 加工） 

画像を加工して別ファイルで保をする。 

(垣^卜 U ミンブ（リサイズ） /[ を赤目補正クピ 
ントくっきり補正） 





項目 

説 日月 

m (削断 

画像を削除する。 

( fe この画像总外全て/ fa グループ巧全て/面 n こ 
の画像 / fc 画儘選択/町国日付巧全てつ 

か 1( プ□テクト） 

画像を誤ってミ肖さないよラに保護(プ n テクト)する。 
(ヴ心 この画像 /C な 画像選択） 

DPOF 

メモ1」ーカードの画像にプ1」ント予約マークを付ける。 
(Dw 白 この画像 / DPO 白 画像選択） 

占 1( 印刷） 

PictBridge 対応フリンターを接続して印刷する。 

(も この画像/ it 口画像選択/占■回曰付内全てつ 

わ f 個斬 

静止画を左ちに回転する。 

己 (再生フオルダ 
選お） 

再生したい画像の入っているフォルダを選択する。 

を嚴思 

撮影機能攻外の、本機の設定を蜜更する。 


* 各ビューモードによって、表示される項目び異な D ます。 


を（設定)にある機能をほう 

本機のお買い上げ時の設定を変更できます。 

OK 撮影設定)は、撮影モードか5設定に入ったとさのみ表示されます。 


2 


3 


MENU ボタンを押して、メ 
ニュー画面を表示ずる。 



MENU ボタン と 

- フ 


コント□—ルボタンの▼で 
苗(設定)を選び、中央の♦を 
巧してミ夫定ずる。 



▲/▼/◄/ ►でI頁目を選び、中央の♦を押す。 


定 

を 

変 

X 

る 
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4 MENU ボタンを巧して、設定画面をミ肖ず。 


カテゴ U — 

項目 

説明 

む撮影設定 

動画記録方式 

動画を記録ずるとさの記録方式を設定す 
る。 


AF イルミネー 
夕一 

暗所でピントを合わせるための補助光を 
発光する。 


グ1」ツドライン 

グ IJ ッドラインを画面に表示するかどラ 
かを設定する。 


デジタルスーム 

デジタルズームの設定をする。 


縦横判別 

縱位置で撮影したとさ、回転情報を記録 
して画像を縦に表おする。 


ホ目軽減 

フラッシュ撮影時、目び赤 < 写るのを軽 
減する。 


目つぶ0通知 

目を閉じている画像を検出するとメッ 
セージを表示する。 

vT 本が設定 

操作音 

本機を操作したとさに鳴る操作音を変更 
したり、消した0する。 


表示言語 

本機は曰本語のみに対応しています。そ 
の他の言語には変更でさません。 


機能ガィド 

本機を操作したとさに、機能の説明を表 
おするかどラかを設定する。 


GPS アシストデー 
夕 

GPS アシストデータの状態を確認でき 
る。 


デモモード 

ス7イルシャッター、おまかせシーン認 
識、 AVCHD 動画再生機能のデモンスト 
レーションの有無を設定する。 


設定リセット 

お買い上げ時の設定に戻す。 


HDMI 解像度 

y V イビジョンテレビと接続した場合、テ 
レビに出力ずる解像度を設定する。 


HDMI 機器制御 

ブラビア1」ンク対応のテレビと接続した 
場合、テレビの IJ モコンで操作ずるか設 
定する。 


コンポーネント 

出力 

HD 出力時、接続ずるテレビに合わせて 
ビデオ信号の種類を設定する。 




カテゴリー 

項目 

説明 

VT 本体設定 

USB 接続 

バソコンまたは PiaBridqe 対応プ U ン 
ターをマルチ端子専用ケーブルで接続す 
るとさのモードを設定する。 


LUN 設定 

USB 接続したときに、パソコンなどに表 
示される記録メディアを設定する。 


BGM ダウン 

「Music Transfer 」 を使って BGM の入れ 


n — ド 

換えをずる。 


BGM フオー 

本機に入っている BGM をすベて削除す 


マット 

る。 


バワーセーブ 

オートパワーオフまでの時間を設定す 
る。 


GPS 方位 

GPS 方位センサーを起動する。 


方位精度調整 

方位センサーの誤差を調整ずる。 


iransrerJet 

Tran sferJ et 搭載"メモ U —スティック" 

の通信設定をする。 

U メモリー 

フオー マット 

メモ1」ーカードをフォーマット(初]期化） 

カードツール 


する。 


記録フォルダ 

メモ1」ーカードの中に新しいフォルダを 


作成 

作成する。 


記録フォルダ 
変更 

画像を記録するフォルダを変更する。 


記録フォルダ 

;><モ U —力ードの中のフォルダを削除す 


削除 

る。 


つピー 

内蔵メモ IJ 一に記録した画像を、メモ 

U 一力ードに一括コピーずる。 


ファイルま号 

ファイルま号の付けかたを設定する。 

巧)内蔵メモリー 

フオー マット 

内蔵メモ U - をフォーマット(初期化）し 

ツール 


ます。 


ファイルま号 

ファイル番号の付けかたを設定する。 

Q 時計設定 

エリア設定 

本機を使巧する場丽こ適した時刻に設定 
する。 


曰時設定 

時計、日付の設定をする。 


自動時刻設定 

GPS を利用して正確な時刻を維持ずる。 


カメラの設定を変える 
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静止画の記録可能誰と動画の記録可能時間 


記録枚数/時間は、撮影状況および使用するメモ1」ーカードによって異 
なる場をびあります。 

I 静止画/パノラマ画 


逆位：做 


\ 容量 

内蔵 

メモリー 

本機でフォー マツ トしたメモリーカード 

サイズ \ 

約 45 MB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

10 M 

9 

402 

808 

1637 

3334 

自588 

5 M 

14 

582 

1168 

2366 

4819 

9524 

VGA 

284 

11760 

23600 

47810 

97350 

192380 

16;9(7 M ) 

9 

400 

802 

1626 

3311 

6543 

16;9(2 M ) 

47 

1弓如 

3934 

7968 

16220 

32060 

ワイド(横） 

12 

516 

1035 

2096 

4270 

8437 

標準(横） 

15 

625 

1255 

2543 

5178 

10230 

ワイド(縦） 

10 

423 

849 

1719 

3502 

自920 

標準(縦） 

10 

442 

887 

1797 

3660 

7232 


ごを意 


• 静止画の記録可能枚数び弓弓999枚より多いときは、 r 〉 弓999引と表示されます。 
•他機で撮影した画儘を再生すると、実際の画像サイスと異なって表示される場 
合びあります。 




I 動画 

動画ファイルを合計したとさの最大記録巧能時間の目安です。連続撮 
影可能時間は約29分です。 


禅位：時：分：秒) 


—、、\ 容量 

顧/サイで 

內蔵 

メモリー 

本機でフ オーマツ トしたメモリーカード 

約 45MB 

2GB 

4GB 

8GB 

16GB 

32GB 

AVCHD 17 M 

FH 

- 

0:14:00 

0:28:30 

0:58:10 

1:58:50 

3:55:20 

AVCHD 9 M 

HQ 

- 

0:28:00 

0:57:00 

1:56:20 

3:57:50 

7:50:40 

MP 412 M 

— 

0:20:40 

0:41:40 

1:24:40 

2:52:30 

5:41:00 

MP 4 6 M 

— 

0:40:40 

1:21:50 

2:45:50 

5:37:50 

11:07:50 

MP 4 3 M 

0:01:40 

1:15:10 

2引: 1 日 

5:06:20 

10:23:50 

20:33:00 


ごま意 


• 連続撮影可能時間は、撮影環境によって異なる場合びあります。 DISP (画面表示 
設定)び[標準]の場合です。 




画面に表示されるアイコンー賣 


画面には、カメラの状態を表すアイコンび出ます。コント□ールボタ 
ンの DISP (画面表お設定)で、液晶画面の表示び切0誓わります (33 
ページ)。 


静止画撮影時 



• EASY (かんたん撮影)のときは、表示 
されるアイコンは制限されます。 


動画撮影時 



JP 
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の 


表示 

意な 

画 

バッテ U- 残量 

鶴 

バッテ U —プ1」エン 
ド‘ 

画" M 國 5 M 
画 VGA 國 7 M 
画 2 M 

因 STD 因 WIDE 
四 AVCHD 
晒 AVCHD 
画 MP4 画 MP4 
画 MP4 

画像サイズ/画質 

1 を 0 な 或' 
四ジ JI1 

•にを蟹 

シーンセレクション 

团 + 胤 口 
MP 

モードダイヤル(おま 
かせオート撮影/人物 
ブレ軽減/手持ち夜景 
/逆光補正 HDR/ 動画 
撮影/スイングバノラ 
マ/ 7 ニュアル露出撮 
影/プ n グラムオート 
撮影） 

J がが因 

巧团ホ 

• 0 

•つ 

シーン認識マー 勺 

、と， • 、り// 

ホ A 而 1 
説黨 3 々： 

が 

色合い(ホワイトバラ 
ンス） 

回囚 

測光モード 






1(化 

手ブレ警告 

通 + 

おまかせシーン認識 

□ThI 品'. id 

Clo 

連写速度 

BRK 

ブラケット撮穀 

WB 

ブラケット設定 

鸟 1 

連写画像 


連写代表画像 

[« 

ら ] 

A 

スマイル検出感度イ 
ンジケーター 

X1.4 

sQpQ 

ズーム 

r^ 

Pi 订 Bridge 接続 

Oil 

プ n テクト 

DPOF 

プ1」ント予約 

み X2.0 

ズーム 

口 MP4 

Avchd 

ビューモード 

V 

TransfeiJet 設定 


回 


表示 

意味 

• 

AE/AF □ック 

IS 0400 

ISO 感度 

咖 

NR ス n —シャツター 


125 

シャツタースピード 

F 3.5 

絞0値 

+2.0 EV 

明るさ(露出補正） 

田 D 

フオーカス 

録画 

スタンパイ 

動画撮影/スタンバイ 

0:12 

記録時間(分：秒） 

101-0012 

フオルダ-ファイルま 

201011 

9:30 AM 

画像の記録曰時 


图 


表示 

意味 

►ffiH 

記録フォルダ 

肺 > 

再をフォルダ 

96 

記録可能枚数 

12/12 

画像番号/曰付内-再 
をフォルダ内画像枚 
数 

100分 

記録可能時間 

□巧 

記録/再を;>< ディア 
(メモ U —カード、内 
蔵メモ1」一） 

思 

ち位 

ダ ill 

GPS 測位状況 

田田 Os 

フォルダ移動 

•こ- ON 

冉 F イル S ネーター 

<§> 

赤目軽減 

回囚 

測光モード 

け SL ( J } 

フラッシュモード 

田 

フラッシュ充電中 





AWB ホ A 

'\1 む \\l/y v\l/y A 

品 1 玩を雨 3 : が： 

ろ WBA 

色合い(すワイトバラ 
ンス） 

IS 0400 

ISO 感度 

可 ULL 丽 OR 

管理ファイルフル警 
告/管理ファイルエ 
ラー警告 



GPS 情報 

35。37 32^1 

13r 44 3rE 

緯度-経度表お 

JLi^ 

ヒストグラム 
• 表示不能のとさは 
区]び表示されま 
ず。 


1 

音量 


表示 

意味 

妇〇议化 

な A 

セルフタイ 7 — 

C :32:00 

自己診断表示 


訪問先 

[B 

温度上昇警告 

お &也似 

顔検出 

可 ULL eIrOR 

管理ファイルフル警 
告/管理ファイルエ 
ラー警告 

し' ， j 

AF 測距枠 

+ 

スポット測光照準 

+2.0 EV 

露出補正値 

500 

シャッタースピード 

F 3.5 

絞 0 値 

► 

再生 


ちホバ — 


■ P 5±/ \ 

00:00:12 

カウンター 

® 

方位 





もっと詳しく知りたい(サイパーショット八 
ンドブック） 

r サイバーショット八ンドブック」は、 CD-ROM (付属）に収録されて 
います。さらに詳しい説明を知りたいときに、ご覧ください。 

• r サイバーショット八ンドブック」を見るには 、 Adobe Reader び必 
要です。インターネットから無償でダウン□ードでをまず。 
http :// www . adobe . co.jp 

I Windows をお使いの場合 

1 パソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属)を CD-ROM ドラ 
イプに入れる。 

2 [サイパーショット八ンドプック]をクリックずる。 

3 [インストール]をクリックずる。 

A デスクトップ上のショートカットか5起動ずる。 

I Macintosh をお使いの場合 

1 パソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属)を CD-ROM ドラ 
イプに入れる。 

2 [ Handbook ] - [ J 門の順に選び、 U 門フォルダ巧の 
" Handbook . pdf ' をパソコンにコピーずる。 

Q コピーが亮了した！5 、 "Hand book . pdf ’ をダブルクリックず 
J る。 


その他 
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が障かな？と思った 6 


困ったときは、下記の流れに従ってくださし、。 



•内蔵メモリーや BGM 機能を搭載した機種を修理に出した場ち、それ 
5の内容を確認させていただく場ちがあ0まず。あらかじめご了承 
<ださい。 


バツテリー-電源 


本機にバッテリーを入れられない。 

• バッテ U —の向きを確認し、取りはずしつまみび n ックするまで挿入して 
ください （14 ページ)。 




バッテリー充電中、 CHARGE ランプが点滅する。 

• バッテ U —を取りはずし、もラー度同じバッテ U —を確実に取り付けてく 
ださい。 

• 充電に適した温度範囲 （10 で〜30ご）で充電してください。 


電源が入らない。 

• 本機にバッテ U —を取り付けた媛、電源び入るまでに時間びかかることび 
あ0ます。 

• バッテ U —び正しく取り付けられているか確認してください （14 ページ)。 
• バッテ1」一び消耗しています。充電されたバッテ U —を取り付けてくだ 
さいり]ページ)。 

• バッテ1」一の端モ部び巧れています。柔らかい巧などで軽く拭いて巧れ 
を落として < ださい。 

• 推奨バッテ1」一をお使いください。 


電源が切れる。 

• 本機やバッテ U - の温度によっては、カメラをな護ずるために、自動的に 
電源び切れることびあります。この場合は、電源び切れる前に画面にメッ 
セージび表示されます。 

• [パワーセーで設定び[スタミナ]または嗎準]のときに操作しないが態 
が一定時間続くと、バッテ U —の消耗を防ぐため、自動的に電源び切れま 
す。電源を入れ直して<ださい。 


バッテリーの残量表示が正しくない。 

• 温度び極端に高いまたは低いところで使巧しているときの現象です。 

• 残量表示と実際の残量にズレび生じています。バッテリーを一度使い切つ 
てから充電ずると正しい表示に戻ります。 

• 使巧回数や経年蜜化により、バッテ U - 容量は低下します。使用できる時 
間び大幅に短くなった場合は、バッテ1」一の寿命です。新しいわのをお買 
い 上げ <ださい。 


バッテリーを本体に入れた状態で充電できない。 

• AC アダプター（別売)を使っての充電はでさません。バッテ1」ーチャー 
ジャー（付属)を使って充電してください。 


その他 
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撮影 


撮影でをない。 

• メモ U —カードを挿入しているのに内蔵メモ U —に記録されてしまラと 
さは、メモ U —カードび奥まで挿入されているか確認してくださし、。 

• 内蔵メモ1」一またはメモ U —カードの空さ容量を確認してください (64 
ページ)。いっぱいのときは、下記のいずれかを巧ってください。 

一 不要な画像を削除してください (3 弓ページ)。 

-メモリーカードを交換してください。 

• フラッシュ充電中は撮影でさません。 

• 動画撮震時は、政下のメモ U —力ードをおずすめします。 

-‘;><モリースティック PRO デュオ" （ MaH <2)、 "メモ U - スティック 
PRO - HG デュオ’ 

一 SD メモリーカード、 SDHC >< fU —カード 、 SDXC メモ1」ーカード 
(Class 4 ULL ) 

• デモモードを脚]にしてください。 


再生 


再生でをない。 

• メモ I 」ーカードび奥まで挿入されているか確認してください。 

• パソコンでフオルダ/ファイルの名前を変更したためです。 

•パソコンで画儘を加工したファイルや他機で撮影した画勒ま、本磯での再 

生は保証いたしません。 

• USB モードになっていまず。 USB 接続を終了して<ださい。 

• パソコン内の画像を本体で再生するには rPMB 」 をご使用ください。 


JP 
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使用上のご注意 

使用/保管してはし、けない場所 

• 異常に高温、ほ温、または多湿になる 
場巧 

炎天下や夏場の窓を閉め切った自動 
車内は特に高温になり、放置ずると 
変形した0、故障した0することび 
おります。 

• 直射曰光の当たる場所、熱器具の近 

< 

蜜色したり、変あしたり、故障したり 
することがあ0ます。 

• 激しい振動のある場所 
• 強力な磁気のある場所 
• 砂地、砂おなどの砂ぼこ0のをい場 
所 

海辺や砂地、あるいは砂ぼこりび起 
こる場所などでは、砂びかからない 
よラにして<ださい。故障の原因に 
なるばか0か、修理でさな < なるこ 
とちあります。 

持ち運びについて 

ズボンやスカートの媛ろポケットに本 
機を入れたまま、椅モなどに座らない 
で<ださい。故障や破損の原因になり 
ます。 

お手入れについて 

液晶画面をきれいにずる 

液晶画面に指紋やゴ=び付いて巧れた 
ときは、液晶ク U — ニン グキット访 IJ 
売)を使ってされいにすることをおず 
すめします。 


表面をされいにする 

水やぬるま湯をかし含ませた柔らかい 
布で軽く拭いたあと、からぶきします。 
本機の表面び変質したり塗装びはげた 
りずることびあるので、政下はご使用 
にな!3ないでくださし、。 

• シンナー、ベンジン、アルコール、化 
学ぞラさん、虫除け、日焼け止め、殺 
虫剤のよラな化学雲品類 
• 上記び手についたまま本機を扱ラこ 
と 

• ゴムやビニール製品との長時間の接 
触 

動作温度にごミ主意ぐださい 

本機の動作温度は約日で〜40むです。 
動作温度敲囲を越える極端に寒い場所 
や暑い場所での撮影はおすずめでさま 
せん。 

結露について 

結露とは、本機をきし、場所か日急に暖 
かい場所へ持ち込んだとさなどに、本 
機の内部や外部に水滴び付< ことで 
す。この状態でお使いになると、故障 
の原因にな0ます。 

結露び起さたときは 

電源を切つて結露びな < なるまで約1 
時間放置し、結露びな < なつてれらご 
使用ください。特にレンズの内側に付 
いた結露び残ったまま撮影ずると、を 
れいな画像を記録できませんのでごミま 
意ください。 


レンスをされいにする 

レンスに指紋やゴ S び付いて巧れたと 

さは、柔らかい巧などを使ってきれい JP 

にすることをおすすめします。 73 
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巧蔵の巧電式/ (ックアツプ電 
池について 


本機は曰時や各種の設定を電源の入/ 
切に関係なくな持するたゆに充電式電 
池を内蔵しています。充電式電地は本 
機を使用している限り常に充電されて 
いますび、使ラ時間び短いと徐々に放 
電し1か月程度まったく使わないと完 
全に放電してしまいます。充電してか 
ら使用してください。ただし、充電式 
電池び充電されていない場合でを、曰 
時を記録しないのであれば本機を使ラ 
ことびでさます。 

内蔵の充電式/ ':ックアップ電池の 
巧電方法 

本機に充電されたバッテ I 」一を入れて、 
電源を切ったまま24時間し:1上放置する。 

メモリーカードを廃棄/譲渡ず 
るときのごま意 

本機や/ くソコンの機能による r フォー 
マッりや「削除」では、メモ U - 力ード 
内のデータは完全には消去されなしに 
とびおります。メモ U —カードを譲渡 
するときは、パソコンのデータ消去専 
用ソフトなどを使ってデータを完全に 
消去することをおすすめします。また、 
メモ U - 力ードを廃棄ずるときは、メ 
モ I 」一力ード本体を物理的に破壊ずる 
ことをおすすめします。 



保証書と アフターサービス 


記録内容の補償はできません 

万一、デジタルスチルカメラやメモ 
1」一力ードなどの不具合などによ0記 
緑や再をされなかった場合、記録内容 
の補償については、ご容赦ください。 

保証書は国内に限5れていま 
ず 

このデジタルスチルカメラは国内仕様 
です。外国で万一、事故、不具合びをじ 
た場合の現地での アフターサービス お 
よびその費用については、ご容赦 < だ 
さし、 

保証書 

• この製品には保言正書び添付されてい 
ますので、お買い上げの隙お買い上 
げ店でお受け取0 ください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお 
確かゆの 上、 大切に保巧して < ださ 
い。 

アフターサービス 

調子が悪いときはまずチェックを 

"故障かな？と思った 5" の項を参考に 
して故障かどラかお調べください。そ 
れでち具合の悪いときはソニーの相談 
窓□にご相談ください(裏表紙)。 

保記期間中の修理は 
な証書の記載内容に基づいて修理させ 
ていただきます。詳しくは保証書をご 
覧ください。 


部品の交換について 

この商品は修理の際、交換した部品を 
再生、再利用ずる場合びあります。そ 
の際、交換した部品は回収させていた 
ださます。 

部品の保有期間について 

当社はデジタルスチルカメラの補修巧 
性能部品(製品の機能を維持するたゆ 
に必要な部品)を製造打ち切り媛5年 
間な有しています。 

修理をお受けになる前に 

内蔵メモ U -の )(ツクアツフをお取り 
<ださい。 

修理によってデータび消去または変更 
された場合、記録内容の保障について 
はご容赦ください。 


保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場合 
は、ご要望により有料修理させていた 
ださます。 
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まをのために — 2ページをあわせてお読み < ださい。 

I A ^^1 A 下記の注意事項を守 5 ないと、义災、大けがや死 t ： 

1/ へ言口 I 与云^^^にいたる危害び発生することびち 0 ます。 



分解や改造をしない 

义災や感電の原因とな D ます。内部点検や修 S はソニーの相談窓□にご巧頼 
ください。 

⑩ 

分解禁止 

内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など)を入れない 

义災、感電の原因となります。万一、水や異物び入ったときは、すぐに電源を 
切り、電油を取り出してくださし'1。 AC アダプターやバッテ U — チヤージャー 
などもコンセントから抜いて、ソニーの相談窓□にご相談ください。 

0 

禁止 

運乾中に使用しない 

自動車、オートバイなどの運転をしなびら、撮影、再生をしたり、液晶画面を 
見ることは絶対おやめ<ださい。交通事故の原因とな D ます。 

0 

禁止 

撮影 時は周囲の:!犬況にま意をはらラ 

周囲の状況を把握しないまま、撮影を斤わないでください。事故やけびなど 
の原因とな D まず。 

0 

禁止 

指定外の電池、 AC アダプター、バッテリーチャージャーを使わ 
ない 

Q 

义災やけびの原因となることびあ0ます。 

禁止 

機器本体や付属品、メモリーカードは、乳幼児の手の届く場所に置 
かない 

0 

電池などの付属品や、"メモ U —力ード’などを軟み込むおそれびあります。 

乳幼おの手の届かない場所に置さ、おモ様びさわら破よラごを意 < ださい。 
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 

禁止 

電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける 

正しく取0付けないと、落下によりけびの原因となることびあります。 

また、ベルトやストラップに傷びないか使巧前に確認してください。 

〇 

指示 

電源コードを傷つけない 

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりずると义災や感電の原因となり 
まず。また、電源コードを抜くと定は、コードに損傷を与えないように必ずプ 
ラグを持って抜いてください。 

Q 

禁止 


可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュを使用しない 



つづさ 


/K 警告 I 公 A 

' -火災 感電 


下記のを意事項を守らないと、 义災、大けが や 死 t 
にいたるを害び発生することびあります。 


フラッシュ、 AF イルミネーターなどの撮影補助光を至近距離で 
人に向けない 

• 至お距鄙で使用ずると視力障害を起こず可能性びあります。特に乳かおを 
撮影ずるとさは、 Im け上はなれてください。 

• 運転ちに向かって使用ずると、目びく日み、事故を起こず原因となります。 


0 

禁止 


1 A ^±1泉下記のを意事項を守らないと、 けがやお産に損害 
IA 江思1^^を与えることびあります。 


水滴のかかる場所など湿気のをい場所やほこり、油煙、湯気のをい 
場所では使わない 

0 

火災や感電の原因になることびあります。 

禁止 

めれた手で使用しない 

感電の原因になることびあります。 

めれ手禁止 

不を定な場所に置かない 

ぐらつレた台の上や傾いた所に置しすこり、不安定な巧態で兰脚を設置すると、 
製品び落ちたり倒れたりして、けびの原因となることびあります。 

Q 

禁止 

コード類は正しぐ配置ずる 

電源〕ードやバソコン接続ケーブル、 A / V 接攝ケープルなどは、足に引っ掛け 
ると製品の落下や転倒などによりけびの原因となることびあるため、巧分ミ主意 
して接続■配置してください。 

〇 

指示 

通電中の AC アダプター、バッテリーチャージャー、充電中の電池 
や製品に長時間ふれない 

0 

長時間皮膚び触れたままになっていると、低温やけどの原因となることびあり 
ます。 

禁止 

使用中は機器を巧で覆ったりしない 

熱びこちってケースび変形したり、乂災、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 




つづき 



下記の注意事項を巧らないと、 けび や 財産に損害 
を与えることびあります。 


長期間使用しないときは、電源をはずず 

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を 
本体か6はずして保管して<ださい。火災の原因となることびあ0ます。 


€ 

3ラグをコン 
セントから巧く 


フラッシュの発光部を手でさわちない 

フラッシュ発光部を手で覆ったまま発光しないで<ださい。発光後ち発光部 
に手を軸れないで<ださい。やけどの原因とな0ます。 


Q 

禁止 


レンズや液晶画面に衝撃を与えない 

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けびの原因 
となることびあ0ます。 


0 

禁止 


電池や付属品、メモリーカード、アクセサリーなどを取りはずすと 
さは、手をそえる 

電池や"メモリーカード"などび飛び出すことびあり、けびの原因となること 
び友0ます。 


〇 

f 日 W 
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lA 危険 I 電池についての 
ま全上のごま意とお願い 


漏液、発熱、発乂、破裂、誤飲による大けが や 
やけど、火が などを避けるため、下記の注意 
事項をよ<お読み<ださい。 


1 么危哟 

• 乾電池型巧電式電池■バッテ1」ーパックは指定されたバッ 
テリーチャージャーな外で巧電しない。 

• 電池を分賴しない、火の中へ入れない、電子レンジやオー 
ブンで加熱しない。 

• 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置 
しない。このような場所で巧電しない。 

• 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、お n 
管しない。 

• 電池を水-巧水-牛乳-清涼飲料水-石酸水などの液体で 
姑らさない。姑れた電池を充電したり、使用したりしない。 

IA 警结 

• 電池を； V ンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下さ 
せたりするなどの衝撃や力を与えない。 

• バッテ IJ ーバックび変形-破損した場合は使用しない。 

• アルカ1」電池/ニッケルマンガン電池は充電しない。 L V 

• 外装シールをはびしたり、傷つけたりしない。外装シール m ± 

の一部または、すべてをはびしてある電池や破れのある電 
池は絶対に使用しなし、。 

IA 注意 1 

• 電池は、+、一を確かめ、正しく入れる。 

• 電池を使い切ったときや、長期間使用しない場をは機器か 
ら取り出しておく。 * 旨ホ 

お願い 

U チウムイオン電池は、リサイクルできます。不票になった U チ 
ウムイオン電池は、金属部にセ□八ンテーフなどの絶緑テープを 
貼って U サイクル協力店へお持ち下さい。 

鎮 

Li-ion 

U チウムイオン電池 

巧電式電池の回収 - U サイクルおよび IJ サイクル協力店については、 

一般社団法人 JBRC ホームページ 

httpiZ / www . jb に net / hp / contents / index.html を参照して下さい。 




まな仕様 


本巧 

[ システム ] 

撮像素モ： 7.59 mm (1/2.4 型 ） Exmor 
R CMOS センサー 

総画素数：約1060万画素 

カメラ有効画素数：約1020万画素 

レンズ： SonyG 1日倍ズームレンズ 
f =4.25 mm 〜 42.5 mm 
じ 5 mm 〜 250 mm (35 mm フィ 
ルム換算値)）、 F 3.5( W ) 〜 5.5 订） 
動画撮影時 (16 : 9) : 30 mm 〜 

300 mm 

動画撮影時 (4 : 3) : 36 mm 〜 

360 mm 

露出制御：自動、シーンセレクション 
(1 1モード） 

ホワイトバランス：オート、太陽光、曇天、 
壁光巧し2、3、電球、フラッシュ、ワ 
ンプッシュ 

信号ち式： NTSC カラー、 EIA 標準方式 

静止画記録ち式： 

JPEG ( DCFVer 2.0 、Exif 
VerZ 21 MPF Baseline ) 準拠 、 DPOF 
対応 

動画記録ち式 ( AVCHD 方式）： 

AVCHD 規格 Verl . O 準拠 
映像： MPEG -4 AVC / H .264 
音声 ： Dolby Digital 2 ch 
ドルビーデジタルステレオク ij エー 
夕一搭載 

• ドルビーラボラトリーズからの実 
施権に基づさ製造されています。 

動画記録ち式 ( MP 4 方式）： 

映像： MPEG -4 AVC / H .264 
音声： MPEG -4 AAC - に 2 ch 

記録メディア：内蔵メモ|」一約45 MB 、 
"メモ|」ースティックデュオ "、 SD 
力ード 

フラッシュ：撮影範囲 （ ISO 感度(推奨露 
光指数)びオートのとを） 

約 0.25 m 〜 3.8 m ( W ) /約 1.0 m 〜 
2.6 m ( T ) 


[入出力端子] 

マルチ端子 Type2c (AV 出力 (SD/HD コ 
ンポーネント） /HDMI/USB/ 
DC-in) 映像出力 

音声出力(ステレオ） 
USB 通信 

USB 通信： Hi-SpeedUSB (USB 2. 日準拠) 

[液晶画面] 

液晶パネル： 7.5 cm (3.0 型)、 TFT 駆動 
総ドット数： 230400巧 60 X 24 日）ドット 

博源-その他] 

電源：リチャージャブルバッテ U - 
パック 

NP-BGK 3后 V 

NP - FG 1 (別売)、 3.6 V 

AC アダプター AC - LS 5 A (別売)、 

4.2 V 

消費電力(撮影時）: 1.1 W 
動作温度：0で〜40で 
保存温度： 一20 で〜+60で 
が形寸法：102.9 X 57.7 X 28.9 mm (幅 
X 高さ X 奧行を、突起部を除く） 

本体質量(バッテ | J — NP - BG 1、 メモ IJ — 
力ードを含む）： 

約 200 g 

マイク□ホン：ステレオ 
スピーカー：モノラル 
Exif Print :対応 

PRINT Image Matching III : 対応 
PictBridge :対応 

バッテリーチャージャー 
BC-CSGD/BC-CSGE 

定格入力： AC 100 V 〜240 V 、 

50/60 Hz . 2 W 
定格出力 ： DC 4.2 V 、 0.25 A 
動作温度：日で〜4日で 
保を温度： 一20 で〜+60で 
が形寸法：約 55 X 24 X 83 mm (幅 x 高 
さ X 奥行を） 

本体質量：約55 g 


JP 
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リチャージャブルバッテリー 
パック NP-BG1 

使巧電池： U チウムイオン蓄電地 
最大電圧： DC 4.2 V 
公称電圧 ： DC 3.6 V 
容量： 3.4 Wh (960 mAh ) 

本機や付属品の仕様および列観は、改良 
のため予告なく変更することびあります 
び、ご了承ください。 

商標について 

• 凹下はソニー株式会社の商標です。 
Cyber-shot, "サイ J (—シヨット’、 
" MemoryStick "、 "メモ U — ステイツ 
ク " —Memory Stick PRO " 、 
"メモ U - スティック PRO "、 

Mem 日 RY Stick PR 日 、 "Memory Stick 
Duo ’、 ‘メモ U — スティックデュオ"、 
Memory Stick Du 日、 "Memory Stick 
PRO Duo "、 "メモ U - ステイック PR 日 
デュオ’’、 Memory Stick PR 日 Duo 、 
"Memory Stick PRO-HG Duo — 、 

"^モ1」ースティック PRO - HG デュ 
才 ’’.MemoryStickPR 日 -H 日 Du 日、 ソモ 

U — スティックマイク□’、 

" MagicGa ぉ"'"マジックゲート’、 

Magic Gat t プラビアプレミ 
アムフォト V ’ lnfoLITHIUM (インフォ 
リチウム）、 DVDirect 、 TransferJet 、 
TransferJet □コ 

• AVCHD および AVCHD □コ I は、ソニー 
株式会社と y C ナソニック株式会社の商 
標です。 

• Blu-ray Disc および Blu-ray Disc □二 f は 
商標です。 

• Dolby 、 ドルビー、およびダブル D 記号 
は、ドルビーラボラト U - ズの商標で 
す。 

• HDMk HDMI □二 f 、 および High 
Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登 
録商標です。 


• Microsoft 、 Windows 、 DirectX 、 
Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標または商標でず。 

• Macintosh、Mac OS 、 iMovie は 
Apple Inc . の登録商標または商標でず。 

• Intel 、 Pentium は Intel Corporation 
の登録商標または商標です。 

• SDXC 、 SDHC □コは SD -3 C , L にの商 
標です。 

• MultiMediaCard は 、 MultiMediaCard 
Association の商標です。 

• 「プレイステーション3」は株式を社ソ 
ニー-コンピュータエンタテインメン 
卜の商品です。また r プレイステーショ 
ン」は同社の登録商標または商標です。 

• Adobe 、 Reader は 、 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社） 
の米国ならびに他の国における登録商 
標または商標です。 

• OBEX は 、 Infrared Data Association 
の登録商標でず。 

• その他、本書に記載されているシステム 
名、製品名は、一般に各開発メーカーの 
登録商標あるいは商標です。なお、本夕 
中には™、 ® マークは明記していませ 
ん /。 


その他 


81 




82 



83 



■ 困つたとをは(ヴポートのご案巧） 


r ホー ムぺージで調べる 



V. 


サイパーシヨットの最新ヴポート情報 

(製品に関する Q & A 、 K ソコンとの接続方法、掩用可能なメモリーカードなど) 

http :// www . sonv . cojp / cyber - shot / suppo け/ 

サイバーシヨットオフィシャル WEB サイト 

http :// www . sony . cojp / cyber - shot / 

サイバーシヨットの最新'晴報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関ず 
る情報を掲載しています。英語の取扱説明書のダウン□—ドちで定ます。 
{English manual download service is available.) 

付属ソフトウエアのヴポート情報 
http://www.sony.co.jp/support-disoft/ 


電話で問い台わせる（ソニーの相談窓口) 



•使い方相談窓 □ 

フリーダイヤル .0120-333-020 

携帯 . PHS • -部の IP 電話 .0466-31-2511 


最初のガイダンスび流れている間に下記ま号+「#」を巧してください。 
本機や付属品：「401」 

付属ソフトウエア rPMB 」 ：「404」 

受付時間：月〜金み〇〇〜18:00 ± •日-祝日9:00〜17:00 





参修理相談窓 □ 

フリーダイヤル .0120-222-330 

携帯 . PHS . -部の IP 電話 .0466-31-2531 


最初のガイダンスび流れている間に「401」+「#」を押してください。 
受付時間：月〜金9:日日〜20:00 ± ■日-祝日9:00〜17:00 

ホームぺージ http://www.sony.co.jp/di-repair/ 

FAX 哄風： 0120 -333-389 


■カスタマー登録のご案内 



カスタマー登録していただくと、すむ-便利な各種サポートび受けられます。 
詳しくは、 WEB サイトをご覧ください。 

http://www.sony.co.ip/ai-usbregi/ 

カスタマー登録の特巧については下記の URL をご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/ai-tokuten/ 


ソニー株式会社 干 108-0075 東京都港区港南 1-7-1 

この説明書は、古紙7日％凹上の再生紙と 、 VOC (揮発性有 
職化合物）ゼ□植物油型インキを使用してレます。 

Printed in China 
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